BOLESLAW Szymberą SZ1MBERSKI 


przeżywszy lat 49, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 23 Listopada 1894 r. w Krakowie. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Poniedziałek dnia 26 b. m. o godzinie 10 rano z kościoła parafialnego 
w Zgórsku, na który stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego w Krakowie. A <w Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 
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